قسم هندسة الإلكترونيات والاتصالات الكهربية 


جدول الفصل الدراسي الأول توزيع المحاضرات والتمارين للعام الجامعى 2018-2017 طلاب الفرقة الثانية و الثالثة والرابعة 
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اتصالات 
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لجنة جدول القسم قائم بعمل رئيس القسم منسق جداول الكلية وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب 
د|/ هبه الخبي - م / حسين 
الطيبي - م/ هبه داود -م/ أ.د/ أميرة عاشور د/ حسام قاسم - م/ وفاء أ.د| محمد حسین 
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